Inz. JOZEF 


CHOMICKI 


pracownik PKP, najdrozszy mai, ojciec i dziadziu 


przeżywszy lat 58, zmarł nagle dnia 11 maja 1961 roku. , 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w sobotę dnia 13 bm. o godzinie 13, 
na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


zona, córka, zięć, wnuezka i rodzina. 


"NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie dnia bm. o godz. rano w kościele 
parafialnym św. Mikołaja. 
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